12K X 15C 05-JUN-91 14:49 Page 1 

REQUEST N90034 
ORGANIC ACIDS 
DRY WEIGHT BASIS (DWB) 


SAMPLE 

CODE 

SAMPLE 

ID 

PH 

IC 

ACETIC 

mg/g 

GC 

BMV 

ug/g 

rc 

CITRIC 

% 

IC 

FORMIC 

mg/g 

GC 

LACTIC 

% 

IC 

MALIC 

% 

GC 

MALONIC 

% 

1 NQBF-1 

BUR 

6.1 

2.42 

N.A. 

5.84 

0.66 

0.01 

6.15 

0.29 

2 NOBF-2 

BRT 

5.3 

3.06 

N.A. 

1.23 

1.48 

0.03 

5.30 

0 .24 

3 NGBF-3 

RCB 

6.7 

3.16 

171.0 

1.52 

2.19 

0.15 

3.48 

0.09 

4 NOBF-4 

RLTC 

5.8 

3.65 

20.4 

1.12 

1.30 

0.23 

5.48 

0.09 

5 NOBF-5 

RLB 

6.4 

6.06 

12.4 

0.93 

0.89 

0.81 

3.65 

0.08 

6 N0BF-6 

MT 

5.3 

2.74 

1315.5 

1.18 

1.55 

0.03 

6.47 

0.18 

7 NOBF-7 

ES 

5.0 

3.28 

N.A. 

0.43 

1.29 

0.09 

6.50 

0.03 

8 NOBF-8 

IS 

4.9 

2.83 

N.A. 

0.43 

1.71 

0.10 

7.17 

0.03 

9 NOBF-9 

ESB 

5.3 

3.34 

N.A. 

1.91 

1.36 

0.07 

6.58 

0.13 

10 NOBF-IO 

DIET 

5.2 

2.72 

N.A. 

1.00 

1.33 

0.03 

5.13 

0.15 

11 N0BF-11 

VST 

5.3 

4.17 

N.A. 

0.40 

0.92 

0.08 

7.86 

0.06 

12 N0BF-12 

KST 

6.8 

4.27 

N.A. 

1.08 

0.47 

0.06 

4.57 

0.09 


SAMPLE 

CODE 

IC 

OXALIC 

% 

GC 

PIMELIC 

o, 

"0 

GC 

SUCCINIC 

% 

1 NOBF-1 

2.71 

0.10 

0.06 

2 M0BF-2 

1.61 

0.14 

0.09 

3 NObf-3 

1.73 

0.02 

0.09 

4 NOBF-4 

1.38 

0.04 

0.17 

5 NOBF-5 

1.60 

0.02 

0.57 

6 NOBF-6 

2 .57 

0.18 

0.11 

7 NOBF-7 

1.35 

0.10 

0-12 

8 NQBF-8 

1.17 

0.05 

0.13 

9 NOBF-9 

1.83 

0.07 

0.09 

10 N0BF-10 

1.52 

0.08 

0.05 

11 N0BF-11 

1.57 

0.08 

0.13 

12 NOBF-12 

1.79 

0.12 

0.09 
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